


Auis: Sante et Bien-etre social Canada ccnsidere que le danger pour la santd croitavec I'usage-eviter ddnhaler, 

Moyenne par cigarette - Players filtre, format regulier: "goudrorr" 17 mg. nicotine 1.2 mg. Format King Size: "goudron" 17 mg. nicotine 1.1 mg. 
Players Ligere, format rdgulier: "goudron'' 14 mg nicotine 1.0 mg. Format King Size: "goudron'' 16 mg. nicotine 1,2 mg. 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/nynj0004 
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